馴れ 親しん た 色 味 を 維持 し た まま 、 節電 を 実現 
本 社 の オー ル LED 化 で 環境 負荷 削減 を 一 段 と 推進 





LED 照 明 

直 管 形 

埋 込 型 (2 灯 ) 幅広 タイ プ x100 台 

埋 込 型 (2 灯 ) 幅 狭 タイ プ x13 台 

埋 込 型 (1 灯 ) x2 台 合計 115 台 

念 2012 年 3 月 、 本 社 の オフ ィ ス 、 社長 室 、 
会 議 室 、 食堂 な ど に 一 斉 導 入 。 


岐阜 県 JA ビジ ネス サポ ー ト 株 式 会 社 さ ま 

⑧ 岐阜 / 各 務 原 市 

@196G 年 設立 。 農 畜産 物 、 生 産 資材 、 生 
活 資材 の 荷役 作業 、 石 油 ・LP ガ ス 類 の 販 
売 な ど を 主 な 業務 と され る 。 





当社 は 環境 に 対す る 基本 方 針 を 定め 、 本 社外 壁 の 遮 熱 加工 、 駐 車場 へ の LED 照明 の 
設置 な ど 、 省 エネ ルギー へ の 取り 組み を 進め て いま す 。 本社 オフ ィ ス で も 、 さ ら な る 省 エ 
ネ 化 を 進め る と 同時 に 節電 ニー ズ に 対応 し て いく た め 、LED 照明 の 導入 を 検討 し まし た 。 


消費 電力 40W の 蛍光 条 か ら 28W の LED 照 明 JA グル ー プ の 一 上 員 と し て 、 環境 負荷 の 低減 に 
へ の 置き 換え で 、 照明 に か か る 消費 電力 量 を 約 向け て の 取り 組み を さら に 前 進 さ せ 、 環境 問題 
3 割 削減 。 オフ ィ ス の 省エネ 化 を 実現 し まし た 。 に 貢献 で きま し た 。 
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ee LED 導 人 入 。 
一 段 と 効果 の ある 環境 対策 を 講じ た か っ た 。 
当社 で は 、 環 境 負 荷 削減 へ の 取り 組み を 促進 する た め に 、 環 
境 に 対す る 基本 方 針 を 策定 。 一 昨年 は オフ ィ ス の 省エネ 対策 
と し て 外壁 に 遮 熱 塗装 、 昨 年 は 駐車 場 に リー ラー・LED 照明 
灯 2 台 を 設置 する な ど 、 毎 年 環境 負荷 を 削減 し て きま し た 。 本 
イー 株 全社 年 の 取り 組み と し て 、 本 社 オ フィ ス に 設置 し て いる 蛍光 灯 の 
電導 人 信長 洒 向 都度 さま LED 照明 へ の 置き 換え を 検討 し 始め まし た 。 





較 選ば れ た 理由 


LED 化 は 世の中 の 流れ 

導入 に よる 消費 電力 削減 効果 に 期待 
オフ ィ ス へ の LED 導 入 の 決め 手 に な っ た 点 は 、LED 照 明 の 普及 
が 進み 、 数 年 前 に くら べ 性 能 が 向上 し 、 価 格 的 に も 導入 に よ 
る 費用 対 効 果 が 得 ら れる よう に な っ た こと で す 。 そ の 上 で 、 社 
内 で 取り 組ん で いる 消費 電力 削減 に も 大 き な 効 果 が 期待 で き 
た 点 が 導入 の ポイ ント に な り ま し た 。 


較 導入 後 の 効果 

本 社 へ の 一 斉 導入 で 環境 対策 を 推進 。 MA 
照明 の た め の 電 力 消費 量 が 約 3 割 削減 で きま し た 。 
消費 電力 40W の 蛍光 灯 か ら 、28W の LED 照明 へ の 置き 換え 
で 、 オ フィ ス の 消費 電力 の 多く を 占め る 照明 に つい て 、 約 3 割 
の 省エネ を 図る こと が で きま し た 。 さ ら に 従来 の 蛍光 灯 は 毎月 1 
2 本 程度 の 交換 が 必要 に な る た め 、 交 換 用 の 蛍光 灯 を 常備 
し て いま し た が 、 長 寿命 の LED 照明 で あれ ば こう し た メン テ ナ 
ンス の 人 負担 も 削減 で きま し た 。 ま た 本 社 の あら ゆる 空間 に LED 
を 一 斉 導入 し た こと で 、 当 社 の 環境 へ の 取り 組み を さら に 推進 
する こと が で きま し た 。 








今後 の 展望 


LED 照明 や 太陽 光 発 電 ン シス テム 導入 で 、 
一 層 の 環境 負荷 削減 に 真 献 し た い 。 

当社 で は 営業 所 に シャ ー プ の 大 陽光 発電 シス テム も 導入 し 、 
また 、 事 業 と し て 岐阜 県 下 の JA と 連携 し 太陽 光 発 電 シ ステ ム 
を 取扱 っ て いま す 。 今 後 は 、 各 営業 所 や 倉庫 へ の LED 隊 明 
の 導入 検討 は も ちろ ん 、 太 陽光 発電 シス テム の 取扱 い 拡大 も 
含め 、 一 層 、 環 境 負荷 削減 に 向け た 取り 組み を 進め た いと 考 
えて いま す 。 





駐車 場 に は LED 導 入 の 第 一 弾 と な っ た ソー ーッ LED 照 明 訂 が 2 人 
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